Chief Officer 
2nd Officer 

Ext Chief Officer 
3rd Officer 
Radio Officer 
Purser 


Chief Officer 
1st Officer 

2nd Officer 
Ext 2nd Officer 
Radio Officer 
Purser 


Ocean Bridge 


Oil/Bulk/Ore Carrier - 113,536 d.w.t. 


Summer 1970 


(01/07/1970) 


Captain King M.G 
Chief Eng Officer Ashcroft T.S 





Twamley D.G 
Edgington J.S 
Kenyon J 


Chapman K 
Scott R.S 
Beattie P.J 
Wilson L 


Bell W.C 
Currivan C.A 
Chapman K 
Simpson W 


Carlisle H.E 2nd Eng Officer 
Hunter M.J 3rd Eng Officer 
Gavin J.S 4th Eng Officer 
Gibson S.H 5th Eng Officer Hatch N 

Stamford-Burroughs C 6th Eng Officer 
Wilkinson J.F 7th Eng Officer 
8th Eng Officer 
Electrical Officer 

Carpenter Miller A.J 

Serang (Deck) SharmaL.N 
Serang (Engine) Saha A.K 
Pumpman Sacevskis J 
Cook GomesA 
Storekeeper RakizG 
Spring 1973 
(01/04/1973) 
Captain Gavin J.S 
Chief Eng Officer Robinson J 
Jewell J.W 2nd Eng Officer Paul J.J 

Hunter M.J 3rd Eng Officer 
Gibson S.H Ext 3rd Eng Officer 
Folley W.D 4th Eng Officer 
Ferry W.J 5th Eng Officer 
Callon J Jnr Eng Officer 


Carpenter 


Jnr Eng Officer 

Engineer Cadet 

Engineer Cadet 

Electrical Officer 
Finlayson J 





Cave D.A 
Pawson B.S 
Wilkins A.D 
Williams G.J 
Hird A 


Autumn 1973 


(07/10/1973) 


Captain Jewell J.W 
Chief Eng Officer Robinson J 


Chief Officer Williams J.B 2nd Eng Officer Hartharn P.J 
2nd Officer Poynder A.J.L 3rd Eng Officer McKellar W.W 
Ext 2nd Officer Williams J.H Ext 3rd Eng Officer Disley P.M 
Deck Cadet Capper P.H 5th Eng Officer Christie J 
Deck Cadet Ashcroft M.E Ext 5th Eng Officer Keenan K.M 
Radio Officer Ferry W.J Jnr Eng Officer Slocombe R.T 
Purser Reed A Jnr Eng Officer O'Donnell T.P 


Electrical Officer 
Carpenter Finlayson J 





Winter 1973 


(19/02/1974) 


Dunn R.B 


Captain Gavin J.S 
Chief Eng Officer Robinson J 


Chief Officer Hunter M.J 
2nd Officer Schneiter W.A 
Uncert 3rd Officer Ashcroft M.E 
Radio Officer Gibson R.A.D 
Purser ReedA 


2nd Eng Officer 
3rd Eng Officer 
Ext 3rd Eng Officer 
5th Eng Officer 
Jnr Eng Officer 
Jnr Eng Officer 
Engineer Cadet 
Engineer Cadet 
Electrical Officer 


Carpenter Tweedie J 





MacDonald J.A.M 
Cowan W.C 
Disley P.M 
Hambly N.B 
Hulme K 

Girven G.H 
McDonald B.J 
Capper J.E 

Hird A 


Summer 1974 


(18/09/1974) 


Captain Jewell J.W 
Chief Eng Officer Robinson J 


Staff Captain 


Carlise H.E 


Chief Officer Hunter M.J 
2nd Officer Moore T.R 
Ext Chief Officer Thomas C.O 
Radio Officer Breivik P.R 
Purser Gulliver S 


Carpenter 
Serang (Deck) 
Serang (Engine) 
Pumpman 

Cook 
Storekeeper 


2nd Eng Officer 
3rd Eng Officer 
4th Eng Officer 
Ext 4th Eng Officer 
5th Eng Officer 
Jnr Eng Officer 
Jnr Eng Officer 
Engineer Cadet 
Engineer Cadet 
Electrical Officer 
Trainee Elect Officer 
Glynn J 
Dey S.R 
Chakraborty M.L 
Grove C 
Gomez J 
Rahman T 





Winter 1974 


(01/03/1975) 


Turbitt D 
Prescott R.D 
Escott C.M 
Martin B 
McGory J 
Potter D.A 
Cantlwell P.T 
Brown W 
Grattidge A.P 
Biggam M.J.E 
Chapman D 


Captain Jewell J.W 
Chief Eng Officer Paul J.J 


Chief Officer 

2nd Officer 

Ext Chief Officer 
Ext 2nd Officer 
Uncert 3rd Officer 
Deck Cadet 

Deck Cadet 

Radio Officer 
Purser 


Gibson S.H 
Webster R.A 
Jones P 
Moore T.R 
Sutton M.K 
Yeatman C.J 
Leighton T 
Ormrod W.R 
Balmer T.H 
Carpenter 
Serang (Deck) 
Serang (Engine) 
Pumpman 
Cook 
Storekeeper 


2nd Eng Officer 
Ext 2nd Eng Officer 
3rd Eng Officer 
4th Eng Officer 
Ext 4th Eng Officer 
Jnr Eng Officer 
Jnr Eng Officer 
Jnr Eng Officer 
Jnr Eng Officer 
Blease T.V 
Dey S.R 
Biswas P.B 
Kirkland D.J 
Gomes L.D 
Mohammad N 





MacDonald J.A.M 
Reeves T.L 
Haden R.D 
Dawson B.S 
Currid J.P 

Gaunt K.T 
Wilkins A.D 
Pickup R.W 
Humphreys R.J 


Summer 1975 


(19/09/1975) 


Captain Jewell J.W 
Chief Eng Officer Godfrey A.P 


Chief Officer Earle G.J 2nd Eng Officer Lindsay W.P 
Chief Officer Morgan A.J.L 3rd Eng Officer Hutton R.A 
3rd Officer Bhandara J.B Ext 3rd Eng Officer Haden R.D 
Deck Cadet Nixon G.S Jnr Eng Officer Irvine J 
Radio Officer Rigg M.A Jnr Eng Officer Stevenson S 
‘ainee Radio Officer Valentine G.K Jnr Eng Officer Hughes J.H 
Purser Kimberley D Jnr Eng Officer Austin A.C 
Electrical Officer Burgess G 
Carpenter Glynn K 
Serang (Deck) Dey S.R 
Serang (Engine) Biswas P.B 
Pumpman O'Hara J.E 
Cook Gomes L.D 
Storekeeper Mohamed N 
Winter 1975 
(16/02/1976) 
Captain King M.G 
Chief Eng Officer Kirchin F.R 
Chief Officer Webster R.A 2nd Eng Officer Suddick A.C 
1st Officer Bayliss F.A 3rd Eng Officer Edmonds C.J 
3rd Officer Rosie G.P 4th Eng Officer Escott C.M 
Deck Cadet Smith A.G 5th Eng Officer Horn J.S 
Deck Cadet Shackleton S Jnr Eng Officer Ridyard D.M 
Radio Officer Harding J.E Jnr Eng Officer Harrison P 
Purser Whitefoot-Greenland T. Engineer Cadet Donaldson J.H 
Electrical Officer Lane T 
C.P.O0 Tweedie J 
Serang (Deck) Dey P.K 
Serang (Engine) Das B.K 
Pumpman Puckett T.A 
Cook Rahman H 
Storekeeper RakizG 


Chief Officer 
2nd Officer 
3rd Officer 

Ext 3rd Officer 
Deck Cadet 
Deck Cadet 

Radio Officer 

Purser 


Chief Officer 
2nd Officer 
3rd Officer 

Ext 3rd Officer 
Deck Cadet 
Deck Cadet 

Radio Officer 

Purser 


Summer 1976 


(10/09/1976) 


Jones P 
Anderson P 
Best J.W.R 
Nixon G.S 
Taylor D.A 
Nield R.T 
Armishaw R.D 
Heaslip G 


Carpenter 
Serang (Deck) 
Serang (Engine) 
Pumpman 

Cook 
Storekeeper 


Captain Underhill G.V 
Chief Eng Officer McCarthy J.S 


2nd Eng Officer 
3rd Eng Officer 
4th Eng Officer 
5th Eng Officer 
Ext 5th Eng Officer 
Engineer Cadet 
Engineer Cadet 
Cadet Act Jnr Eng Officer 
Electrical Officer 
O'Neill J.E.J 
Dey P.K 
Das B.K 
O'Hara J.E 
Rahman H 
Rakiz G 


Winter 1976 


(23/02/1977) 


Williams J.B 
Poynder A.J.L 
Nixon C.S 
Shackleton S 
Whiting I.M 
Burnett A.D 
Halliwell K.B 
Kennedy J.R 


Carpenter 
Serang (Deck) 
Serang (Engine) 
Pumpman 

Cook 
Storekeeper 


Hartharn P.J 
Bell R.C 
Potter D.A 
Britton M.A 
Hughes J.H 
Kendall R 
Killen J.C.J 
Garbutt W.N 
Parkin N.J 


Captain Jewell J.W 
Chief Eng Officer Twamley D.G 


2nd Eng Officer 
3rd Eng Officer 
4th Eng Officer 
Ext 4th Eng Officer 
Jnr Eng Officer 
Engineer Cadet 
Engineer Cadet 
Electrical Officer 
Trainee Elect Officer 
Nicholas D.F 
Dey M.C 
Gupta A.R.D 
Frew T 
Ladu S.K 
Idris M 





Turbitt D 
Escott C.M 
Holt D 
Antonczyk M.F 
Black A.E 
Hunt W.L 
Emmins C 
Sutherland K 
Harris K.W 


Autumn 1977 


(13/10/1977) 


Chief Officer Williams J.B 
2nd Officer Taylor R.W 


3rd Officer 
Deck Cadet 


McLaughlin T.F 
Morgan D.C 


Radio Officer Foley B.J 


Purser 


Heaslip G 


Carpenter 


Serang (Deck) 
Serang (Engine) 


Pumpman 
Cook 
Storekeeper 


Captain Boyle P 
Chief Eng Officer Green H 


2nd Eng Officer 
3rd Eng Officer 
4th Eng Officer 
Ext 4th Eng Officer 
Jnr Eng Officer 
Engineer Cadet 
Engineer Cadet 
Electrical Officer 
Miller A.J 
Azam M 
Chakraborty M.L 
O'Hara J.E 
Taj M 
Manuel J 


Howarth P 
Slater M 
Hughes J.H 
Coulson G.A 
Snary P.W 
Allis K 
Andrew C.S 
Lane T 


